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Imam Abu Sa’ib Al-Marwazi 4 * (wafat 362H) 

Nama lengkap beliau, adalah Imam Abu Sa’ib Al-Qadi ‘Utbah 
bin ‘Ubaidillah bin Musa Beliau adalah seorang Ulama’ Syafi’iyah 
yang mula-mula menjabat pangkat Qadhil Qudhaat (Qadi dari sekalian 
Qadi). 


Sumber : SEJARAH DAN KEAGUNGAN MAZHAB SYAFI’I, Oleh: K.H Sirajuddin Abbas 
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